
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1635 

20 Αυγούστου 1999 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και 
των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Κοζά¬ 
νης, εκτάσεως 55 στρεμμάτων περίπου, στην κτη¬ 
ματική περιοχή Κάσλας του Δήμου Κοζάνης. 1 

Αδεια λειτουργίας (ανανέωση), έπειτα από μηχ/κό εκ¬ 
συγχρονισμό και συμπλήρωση δραστηριότητας, 
για παραγωγή & συμπληρωμάτων διατροφής, στο 
εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών & καλλυ¬ 
ντικών προϊόντων, της ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε, που βρίσκε¬ 


ται στην Ανθούσα Αττικής. 2 

Αδεια λειτουργίας (ανανέωση), εργοστασίου παραγω¬ 
γής φαρμακευτικών προϊόντων, της ΛΕΟΝΤΙΚ Α.Ε., 
που βρίσκεται στο Δήμο Θηβαίων, του Νομού Βοι¬ 
ωτίας. 3 

Τροποποίηση της Β7/187/25.7.1994 (ΦΕΚ 614 
τ.Β'/8.8.1994) υπουργικής απόφασης «Έγκριση 
Π.Μ.Σ. Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμή¬ 
ματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 4 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ.: 24095/1115 (1) 

Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των 
ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Κοζάνης, 
εκτάσεως 55 στρεμμάτων περίπου, στην κτηματική 
περιοχή Κάσλας του Δήμου Κοζάνης. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2545/97 "Βιομηχανικές και 
Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις" και ειδι¬ 
κότερα τα άρθρα 4, 5 και την παράγραφο 4 του άρθρου 
19 αυτού (ΦΕΚ 254/Α/97). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε από το νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ89/Α/92) 


3. Τις διατάξεις του Ν. 1032/ 1980 περί συστάσεως 
Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 
και ειδικότερα των άρθρων 2,3 και 7 αυτού. 

4. Το Π.Δ/γμα 456/25.09.85 " Μεταφορά Αρμοδιοτή¬ 
των, Υπηρεσιών και Προσωπικού στα Υπουργεία κ.λ.π." ( 
ΦΕΚ 163/Α/85) και ειδικότερα το άρθρο 1 εδαφ.(α) και το 
άρθρο2παρ. 1 αυτού. 

5. Το Π.Δ/γμα 27/29.01.96 " Συγχώνευση των Υπουρ¬ 
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολο¬ 
γίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης" ( ΦΕΚ 
19/Α/96) 

6. Το Π.Δ/γμα 229/10. 07. 86" Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας" ( ΦΕΚ 96/Α/86) 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 
396/1989 " Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομη¬ 
χανίας (ΦΕΚ 172/ Α/89) 

7. Την υπ'αριθ. 3574/05.07.99 Απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με την 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ιω¬ 
άννη Ζαφειρόπουλο (ΦΕΚ 1373/Β/99) 

8. Την υπ'αριθ. Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/04.11.96 Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩ¬ 
ΔΕ Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο,. (ΦΕΚ 
1006/Β/96) 

9. Την αριθ. 22303/788/24.06.98 Κοινή Υπουργική Από¬ 
φαση " Καθορισμός Τεχνικών και Οικονομικών προϋπο¬ 
θέσεων που θα πρέπει να πληροί ο φορέας ΒΕΠΕ κ.λ.π. 
δικαιολογητικών, εγγράφων και στοιχείων σύμφωνα με 
τον Ν. 2545/97. (ΦΕΚ 254/Α/97) 

10. Το από 1.8.89 Π.Δ. περί "καθορισμού Ζώνης Οικι¬ 
στικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοι¬ 
πών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκε¬ 
κριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προυφιστα- 
μένων του έτος 1923 περιοχή του δήμου Κοζάνης και 
των Κοινοτήτων Βατερού, Αευκόβρυσης Αργίλλου Κρό¬ 
κου, Πετρανών, Κοίλων και Νέας Νικόπολης νομού Κο¬ 
ζάνης (ΦΕΚ 582/Δ/89) 

11. Την αριθ. 62130/14.7.98 Κ.Υ.Α. με την οποία εγκρί- 
θηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του υπό ίδρυση ΒΙΟΠΑ 
για τον κλάδο ξύλου του Δήμου Κοζάνης. 

12. Την αριθ. α/α 52/99 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου σχετικά με την χωροθέτηση του ΒΙΟΠΑ Κο¬ 
ζάνης. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


13. Την αριθ. Α/ΕΠΒ/ Οικ. 30592/1387/Φ.1.3.1/5.8.97 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΕΠΒ για την ένταξη έργου "Σχεδιασμός και Οργάνωση 
Βιοτεχνικού Πάρκου Κοζάνης για τον κλάδο ξύλου 
(ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.) στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Βιομηχανίας. 

14. Την από 15.10. 1998 αίτηση του υπό σύσταση Φο¬ 
ρέα του βιοτεχνικού πάρκου Κοζάνης για καθορισμό του 
φορέα, της θέσης του ΒΙΟΠΑ Κοζάνης, τα αρχικά και συ¬ 
μπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν και το γεγονός 
ότι από την εισήγηση της Δ/νσης ΒΧ&Π του Υπουργείου 
μας προκύπτει ότι ο φορέας εκπληρώνει τις προϋποθέ¬ 
σεις του νόμου 2545/97. 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 
και το γεγονός ότι τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του 
Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα¬ 
τικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου ΟΤΑ 
(ΦΕΚ 154/Α/92), δεδομένου ότι το έργο υλοποιείται με 
100% χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Βιομηχανίας, αποφασίζουμε: 

ΑΡΘΡΟ 1 


1. Καθορίζουμε και οριοθετούμε το Βιοτεχνικό Πάρκο 
(ΒΙΟΠΑ) Κοζάνης 55 στρεμμάτων περίπου, στα όρια του 
Δήμου Κοζάνης για την εγκατάσταση και μετεγκατάστα¬ 
ση επιχειρήσεων του άρθρου 2 του Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 
254/Α/97). 


2. Η ακριβής θέση και τα όρια του Βιοτεχνικού Πάρκου 
φαίνονται στο υπό κλίμακα 1:5000 συνημμένο σχέδιο του 
Τοπογράφου Μηχανικού Δημητρίου Γάζη. 

3. Η καθορισμένη έκταση του Βιοτεχνικού πάρκου (ΒΙΟ- 

ΠΔ\ ΤΤΟΛΙΙ/1 ίΜ'Λτηι —Μ·< \ - ' . _ . / / 
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ΑΡΘΡΟ 2 

1. Ορίζουμε Φορέα Ίδρυσης του Βιοτεχνικού Πάρκου 
Κοζάνης την υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρία Βιοτεχνικού 
Πάρκου Κοζάνης (ΒΙΟΠΑΚ Α.Ε.) 

2. Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες είναι οι προβλε- 
πόμενες στην παρ. (υ) του άρθρου 1 του ν.2545/97 για τα 
ΒΙΟΠΑ σε συνδυασμό με το εδάφιο (α) της παρ.1 του 
άρθρου 2 ως και το εδάφιο (β) της παρ. 2 του άρθρου 2 
του ίδιου νόμου. 

3. Η σύσταση της Α.Ε θα γίνει μέσα στη προθεσμία που 
ορίζεται στο άρθ. 5 παρ. 4 του νόμου 2545/97. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης ανέρχεται σε 
400 εκ. δρχ., όπως αυτό καθορίστηκε με απόφαση της 
7ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΒ και δύναται 
να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της ίδιας Επιτροπής. 
Το έργο κυρίως περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα υπο¬ 
δομής και λοιπές εγκαταστάσεις: 

• Οδικά δίκτυα 

• Δίκτυα όμβριων και ακάθαρτων υδάτων 

• Δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού 

• Κτίριο Διοίκησης 

• Δενδροφύτευση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώ¬ 
ρου. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Οι όροι και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για 
την ίδρυση και τη λειτουργία του ΒΙΟΠΑ θα είναι αυτά που 
ορίζονται στην αριθ. 62130/14.7.98 Κ.Υ.Α. με την οποία 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του υπό ίδρυση ΒΙΟ- 
ΠΑ για τον κλάδο Ξύλου του Δήμου Κοζάνης 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και έχει ισχύ μετά την δημοσίευση της στο 


Αθήνα, 2 Αυγούστου 1999 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΧΩΔΕ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ©. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ 
-*- 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ. Ε.ΜΚ.ΚΟ) 
ΠΛ. ?8η; ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ-ΚΟΖΑΝΗ Τ:ΐΑ.41840 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθ.: Φ6.41 /18667/856 (2) 

Αδεια λειτουργίας (ανανέωση), έπειτα από μηχ/κό εκσυγ¬ 
χρονισμό και συμπλήρωση δραστηριότητας, για πα¬ 
ραγωγή & συμπληρωμάτων διατροφής, στο εργοστά¬ 
σιο παραγωγής φαρμακευτικών & καλλυντικών προϊό¬ 
ντων, της ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε, που βρίσκεται στην Ανθούσα 
Αττικής. 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 


Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των Νόμων 2516/97, 6422/1934, του 
Ν.Δ.1150/1949, του από 15.10.1922 Β.Δ/τος,του από 
16.3.50 Β.Δ. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το από 24.11.53 όμοιο, του Ν.Δ. 96/2.8.1973 και του Π.Δ. 
396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.89) για τον Οργανισμό της Γενι¬ 
κής Γ ραμματείας Βιομηχανίας. 

2. Την Κ.Υ.Α. με αριθ.33361/5.9.91 (ΦΕΚ 703/Β/5.9.91) 
άρθρο 12 παρ.13 «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Ν. 1943/91 « 

3. Τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανίας και 
Ενέργειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών με αριθμό 36269/ 
1179/15.1.74 και με αριθμό Α6/829/78. 

4. Το υπ’ αριθμό 27/29.1.96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96) Προεδρι¬ 
κό Διάταγμα «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, 
Βιομηχανίας Εν.& Τεχνολογίας & Εμπορίου στο Υπουρ¬ 
γείο Ανάπτυξης». 

5. Την απόφασή μας με αριθμό Φ6.41/16288/ 
1848/11.10.95 (ΦΕΚ 902/Β/1.11.95), με την οποία χορηγή¬ 
θηκε άδεια λειτουργίας στο ανωτέρω εργοστάσιο,διάρ¬ 
κειας 3 ετών,για μηχ/τα ισχύος 993,85 ΗΡ & 127,90 «νν. 

6. Αίτηση της ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. από12.10.98 για την χορή¬ 
γηση, άδειας λειτουργίας, του εργοστασίου της παραγω¬ 
γής φαρμακευτικών προϊόντων. 

7. Τα σχεδιαγράμματα που έχουν υποβληθεί με την αί¬ 
τηση, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία. 

8. Την από 23.2.99 εισήγηση της Υπηρεσίας μας και την 
γνωμάτευση του Ε.Ο.Φ με αριθμό 0-453 7 η /28.4.99. απο¬ 
φασίζουμε: 


1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας (ανανέωση), απεριορί¬ 
στου διάρκειας,έπειτα από μηχ/κό εκσυγχρονισμό,στο 
εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών 
προϊόντων, και συμπληρωμάτων διατροφής, της ΦΑΜΑΡ 
Α.Β.Ε, όπως η εγκατάσταση εικονίζεται στα σχεδιαγράμ¬ 
ματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφασή μας και 
που έχει τα ακόλουθα ειδικώτερα στοιχεία: 
α. Θέση : Νομός Αττικής 

Δήμος Παλλήνης 
ΟδόςΛ,Ανθούσας 


β. Κάτοχος 

γ. Είδος εγκατάστασης 


δ. Ισχύς μηχανημάτων 


: ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε 

: Εργοστάσιο φαρμακευτικών & καλ 
λυνπκών προϊόντων & συμπλήρωμά 
των διατροφής. 

: Υφιστάμενη 993,85 ΗΡ & 127,90 Κ \Ν 
Νέα 19Ό0ΗΡ& 145,00 Κνν 


Συνολική ισχύς 1012,85 ΗΡ & 272,90 Κ\Λ/ 
ε. Ατμολέβητες : Κατηγορία Π.Υ.Δ Π.Π. 

Ατμογεννήτρια Γ 935/90 

# Γ' 936/90 

στ. Αξία μηχανημάτων : Υφισταμένων 135.000.000 
σεδρχ. Νέων 25.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΙδδΙΜδδδ- 


Μηχ/τα προστασίας περιβάλλοντος: 57 ΗΡ & αξίας 
11.000.000δρχ. 

2. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της 
τηρήσεως των διατάξεων του από 15.10.1922 Β.Δ/τος 
«περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πό¬ 
σης μηχανολογικής εγκαταστάσεως» και με τους εξής 
όρους: 

α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάστα¬ 
ση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ζωή και την 
υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτι¬ 
κών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κι¬ 
νούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και 
αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, το¬ 
ποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων πρός την απο¬ 
φυγή πτώσεώς ατόμων κ.λ.π.) 

β. Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέ- 
πονται από την μελέτη πυρασφαλείας με αριθμό 22048 
και το με αριθμό 2156/98 Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, 
το οποίο να αναεωθεί πριν από την λήξη του, καθώς σε 
αντίθετη περίπτωση παύει η ισχύς της παρούσας απόφα¬ 
σης. 

γ. Να πραγματοποιείται η παραγωγή κάθε φαρμακευτι¬ 
κού και καλλυντικού προϊόντος μετά από προηγούμενο 
έλεγχο του ΕΟΦ, πρός διαπίστωση ότι το ανωτέρω εργο¬ 
στάσιο διαθέτει την απαιτούμενη πληρότητα και επάρκεια 
εγκαταστάσεων,εξοπλισμού και ειδικού προσωπικού για 
την άρτια παραγωγή του προϊόντος. 

δ. Να τηρούνται επακριβώς οι υγειονομικοί και λοιποί 
κανονισμοί που ισχύουν για τέτοιου είδους εγκαταστά¬ 
σεις. 

ε. Να τηρείται το άρθρο 305 του Κανονισμού Εσωτερι¬ 
κών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

στ. Να τηρείται Βιβλίο συντηρήσεως μηχ/κών εγκατα¬ 
στάσεων, σύμφωνα με το άρθρο12του από 16/17.3.1950 
Β.Δ/τος. 

ζ. Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 
Α), για την προστασία του περιβάλλοντος (Ορια εκπο¬ 
μπών ρύπων). 

η. Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.,υποχρεούται να συμορφωθεί πλή¬ 
ρως, πρός τους περιβαλλοντικούς όρους τους οποίους 
ενέκρινε το Γρ. Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αν. Αττι¬ 
κής, με την 14513/817/3.2.99 απόφασή του & να φροντί¬ 
σει για την έγκαιρη επανεξέτασή τους. 

θ. Εντός διμήνου,θα πρέπει να προσκομισθούν στην 
Υπηρεσία μας, αντίγραφα των Πιστοποιητικών Παραλα¬ 
βής των ατμογεννητριών της μονάδας. 

3. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει 
την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στήν 
ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπι¬ 
στωθεί ότι είναι αναγκαίο, ώστε να εκπληρωθούν οι σκο¬ 
ποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 του από 
15.10.1922 Β.Δ/τος. 

4. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των 
σχετικών από 16.3.50 και 24.11.53 Β.Δ/των, του Π.Δ.274/ 
97 και του 902/75 Π.Δ/τος υπεύθυνη επίβλεψη της λει¬ 
τουργίας της ανωτέρω εγκαταστάσεως,πρέπει να χρησι¬ 
μοποιηθεί πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα απο τις 
διατάξεις αυτές προσόντα. 

5. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο με έγκριση των 
Υπουργείων Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας. Χωρίς 
αυτήν την έγκριση, η εγκατάσταση δεν μπορεί να λει¬ 
τουργήσει στό όνομα Φυσικού ή Νομικού Προσώπου άλ¬ 
λου εκτός του ανωτέρω αναφερομένου. 
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6. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσει την ενδιαφερόμενη 
εταιρεία από την υποχρέωση να ειροδιασθεί με άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει ανπ'στοιχη υπο¬ 
χρέωση. 

Γ ραμμάτια: 

Για την χορήγηση της ανωτέρω άδειας 

εκδόθηκαν τα εξής γραμάτια: 

α. Παράβολο Α 2082576 (2000 δρχ.) 

β. # Α1345915 (10000 δρχ.) 

γ. # Α 9184959 (1000 δρχ.) 

δ. Παρ. Χαρτοσήμου Α 6877772 (1000 δρχ.) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 1999 
Με εντολή Υπουργών 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 

Π.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-·- 

Αριθ.: Φ6.36/20081/911 (3) 

Αδεια λειτουργίας (ανανέωση), εργοστασίου παραγωγής 
φαρμακευτικών προϊόντων, της ΛΕΟΝΤΙΚ Α.Ε., που 
βρίσκεται στο Δήμο Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των Νόμων 2516/97, 6422/1934, του 
Ν.Δ.1150/1949, του από 15.10.1922 Β.Δ/τος, του από 
16.3.50 Β.Δ. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το από 24.11.53 όμοιο, του Ν.Δ. 96/2.8.1973 και του Π.Δ. 
396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.89) για τον Οργανισμό της Γενι¬ 
κής Γ ραμματείας Βιομηχανίας. 

2. Την Κ.Υ.Α. με αριθ.33361/5.9.91 (ΦΕΚ 703/Β/5.9.91) 
άρθρο 12 παρ. 13 «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.1943/91». 

3. Τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανίας και 
Ενέργειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών με αριθμό 36269/ 
1179/15.1.74 και με αριθμό Α6/829/78. 

4. Το υπ’ αριθμό 27/29.1.96 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96) Προεδρι¬ 
κό Διάταγμα «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, 
Βιομηχανίας Εν.& Τεχνολογίας & Εμπορίου στο Υπουρ¬ 
γείο Ανάπτυξης». 

5. Την απόφασή μας με αριθμό 938/160/Φ6/21.7.92 
(ΦΕΚ 513/Β/6.8.92), Διάρκειας 5 ετών, όπως αυτή τροπο¬ 
ποιήθηκε με την Φ6.25/10/11.1.93 (ΦΕΚ 125/Β/5.3.93), με 
τις οποίες χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο εν λόγω ερ¬ 
γοστάσιο. 

6. Αίτηση της ΛΟΝΤΙΚΑ.Β.Ε. από 3.11.98 για την χορή¬ 
γηση, άδειας λειτουργίας (ανανέωση), του εργοστασίου 
της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, στο Δήμο 
Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας. 

7. Τα σχεδιαγράμματα που έχουν υποβληθεί με την αί¬ 
τηση, καθώς και τα λοιπά δικαιόλογητικά στοιχεία. 

8. Την από 5.2.99 εισήγηση της Υπηρεσίας μας και την 
γνωμάτευση του Ε.Ο.Φ με αριθμό 0-449/7/28,4.99. απο¬ 
φασίζουμε: 

1. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας (ανανέωση), απεριορί¬ 
στου διάρκειας, στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευ¬ 
τικών προϊόντων, της ΛΕΟΝΤΙΚ Α.Ε., όπως η εγκατάστα¬ 
ση εικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με 


την παρούσα απόφασή μας και που έχει τα ακόλουθα ει- 
δικώτερα στοιχεία: 

α. θέση : Νομός Βοιωτίας 

Δήμος Θηβών 
Θέση Ζουραχάνι 


β. Κάτοχος : ΛΕΟΝΤΙΚ Α.Ε 

γ. Είδος εγκατάστασης : Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευ 
τικών προϊόντων. 

δ. Ισχύς μηχανημάτων : Υφιστάμενη 159,20 ΗΡ & 62,3 ΚΥΥ 

Νέα - ΗΡ& - Κνν 


Συνολική ισχύς 159,20 ΗΡ & 62,3 Κ\Λ/ 

Μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος: 94 ΗΡ 
ε. Ατμολέβητες : Κατηγορία Π.Υ.Δ Π.Π. 

στ. Αξία μηχανημάτων : Υφισταμένων 7.482.000 

σε δρχ. Νέων 

ΣΥΝΟΛΟ 7Τ482.θΤκΓδρχ. 

2. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της 
τηρήσεως των διατάξεων του από 15.10.1922 Β.Δ/τος 
«περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πό¬ 
σης μηχανολογικής εγκαταστάσεως» και με τους εξής 
όρους: 

α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάστα¬ 
ση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ζωή και την 
υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτι¬ 
κών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κι¬ 
νούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και 
αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, το¬ 
ποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων πρόςτην απο¬ 
φυγή πτώσεώς ατόμων κ.λ.π.) 

β. Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέ- 
πονται από την μελέτη πυρασφαλείας με αριθμό 103 και 
το με αριθμό 3506/30.12.98 Πιστοποιητικό πυρασφαλεί¬ 
ας, το οποίο να ανανεωθεί πρίν από την λήξη του, στις 
30.12.2003, καθώς σε αντίθετη περίπτωση παύει η ισχύς 
της παρούσας απόφασης. 

γ. Να πραγματοποιείται η παραγωγή κάθε φαρμακευτι¬ 
κού και καλλυντικού προϊόντος μετά από προηγούμενο 
έλεγχο του ΕΟΦ, πρός διαπίστωση ότι το ανωτέρω εργο¬ 
στάσιο διαθέτει την απαιτούμενη πληρότητα και επάρκεια 
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και ειδικού προσωπικού για 
την άρτια παραγωγή του προϊόντος. 

δ. Να τηρούνται επακριβώς οι υγειονομικοί και λοιποί 
κανονισμοί που ισχύουν για τέτοιου είδους εγκαταστά¬ 
σεις. 

ε. Να τηρείται το άρθρο 305 του Κανονισμού Εσωτερι¬ 
κών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

στ. Να τηρείται Βιβλίο συντηρήσεως μηχ/κών εγκατα¬ 
στάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του από 16/17.3.1950 
Β.Δ/τος. 

ζ. Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 
Α), για την προστασία του περιβάλλοντος (Ορια εκπο¬ 
μπών ρύπων). 

η. Η ΛΕΟΝΤΙΚ Α.Ε., υποχρεούται να συμορφωθεί πλή¬ 
ρως, πρός τους περιβαλλονπκούς όρους τους οποίους 
θα εγκρίνει το Γρ. Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Βοιω¬ 
τίας (αρ. πρωτ. 086469/11.12.98) και να φροντίσει για την 
έγκαιρη επανεξέτασή τους. 

3. Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει 
την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στήν 
ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπι¬ 
στωθεί ότι είναι αναγκαίο, ώστε να εκπληρωθούν οι σκο- 
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ποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 του από 
15.10.1922 Β.Δ/τος. 

4. Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των 
σχετικών από 16.3.50 και 24.11.53 Β.Δ/των, του Π.Δ.274/ 
97 και του 902/75 Π.Δ/τος υπεύθυνη επίβλεψη της λει¬ 
τουργίας της ανωτέρω εγκαχαστάσεως,πρέπει να χρησι¬ 
μοποιηθεί πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα απο τις 
διατάξεις αυτές προσόντα. 

5. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο με έγκριση των 
Υπουργείων Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας. Χωρίς 
αυτήν την έγκριση, η εγκατάσταση δεν μπορεί να λει¬ 
τουργήσει στό όνομα Φυσικού ή Νομικού Προσώπου άλ¬ 
λου εκτός του ανωτέρω αναφερομένου. 

6. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσει την ενδιαφερόμενη 
εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, 
αν από άλλες διατάξεις προκύπτει ανη'στοιχη υποχρέωση. 

Γ ραμμάτια: 

Για την χορήγηση της ανωτέρω άδειας 

εκδόθηκαν τα εξής γραμάτια: 

α. Παράβολο Α101284 (20000 δρχ.) 

β. # Α1533440 (5000 δρχ.) 

γ.Παράβολο Χαρτ. Α 6814829 (1000 δρχ.) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 1999 
Με εντολή Υπουργών 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

Αριθ.: Β7/307 (4) 

Τροποποίηση της Β7/187/25.7.1994 (ΦΕΚ 614 
τ.Β'/8.8.1994) υπουργικής απόφασης «Έγκριση 
Π.Μ.Σ. Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήμα¬ 
τος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 
2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α’) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» και τις διατάξεις του άρθρου 16παρ. 1 και 
2 του Ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α’) «Εθνικό Συμβούλιο Παι¬ 
δείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας Παιδείας κ.λ.π.». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137 Α’) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυ¬ 
τό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν .2081/1992 (ΦΕΚ 154 
Α’) «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων και άλλες 
διατάξεις» και ανπκαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρ¬ 
θρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α') «περιορισμός και 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπα¬ 
νών και άλλες διατάξεις». 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού. 

4. Την αριθμ. Β7/187/25.7.1994 (ΦΕΚ614 τ.Β’/8.8.1994) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Π.Μ.Σ. Μετεωρολογίας 
και Κλιματολογίας του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου 
Ιωαννίνων» 

5. Το απόσπασμα πρακηκών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 
222724.5.1999). 


6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου με την ειδι¬ 
κή σύνθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 
806/17.6.1999), αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την αρ. Β7/187/25.7.1994 (ΦΕΚ614τ. Β7 
8.8.1994) Υπουργική Απόφαση, ως ακολούθως: 

1) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 6 (Μαθήματα, διδακτική και ερευνητική απα¬ 
σχόληση) 

Τα μαθήματα, η διδακτική και η ερευνητική απασχόλη¬ 
ση των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι πρακτικές ασκήσεις 
και οι κάθε άλλου είδους δραστηριότητες καθορίζονται 
από τη Γ.Σ. του Τομέα, σύμφωνα με το Νόμο. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν και εξετά¬ 
ζονται σε: 

α) Υποχρεωτικά μαθήματατου ευρύτερου κύκλου φυσικής 
β) Υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Μετεωρολογίας 
και Κλιματολογίας και της Φυσικής του Περιβάλλοντος. 

γ) Μαθήματα επιλογής που είναι δυνατόν να είναι του 
ίδιου Τομέα ή άλλου συγγενή επιστημονικώς Τομέα, 
δ) Φροντιστηριακές ασκήσεις 
ε) Εργαστηριακές ασκήσεις 
στ) Πρακτική άσκηση - Σεμινάρια 
Κατ’ εξαίρεση, οι εισερχόμενοι άνευ εξετάσεων μπο¬ 
ρούν, μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Σ.Ε.Π.Μ.Σ.) «Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας», να μην 
παρακολουθήσουν και να μην εξεταστούν σε μαθήματα 
που έχουν διδαχθεί στις προηγηθείσες μεταπτυχιακές 
τους σπουδές. 

Τα μαθήματα που οδηγούν στη λήψη του ΜΔΕ είναι: 


I. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ώρες/ Διδακτικές 

εβδομάδα μονάδες 

1. Γενική και Πρακτική Μετεωρολογία 2 2 

2. Γενική Κλιματολογία 2 2 

3. Μηχανική των Ρευστών 2 2 

4. Μαθήματα της ομάδας 1 

(από τα μαθήματα επιλογής) 2 2 

ΣΥΝΟΛΟ 8 8 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ώρες/ Διδακτικές 

εβδομάδα μονάδες 

1. Συνοπτική Μετεωρολογία 2 2 

2. Φυσική Μετεωρολογία και 

Θερμοδυναμική της Ατμόσφαιρας 2 2 

3. Φυσική του Περιβάλλοντος 2 2 

4. Μάθημα της ομάδας 1 

(από τα μαθήματα επιλογής) 2 2 

5. Μάθημα της ομάδας 2 

(από τα μαθήματα επιλογής) 2 2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 10 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ώρες/ Διδακτικές 

εβδομάδα μονάδες 

1. Φυσική Ωκεανογραφία 2 2 

2. Δυναμική Μετεωρολογία- 

Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού 2 2 

3. Εφαρμοσμένη Κλιματολογία - 
Στατιστικές Μέθοδοι Κλιματικής 

Ανάλυσης 2 2 

4. Μικρομετεωρολογία και 

Μικροκλιματολογία 2 2 
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5. Μάθημα της ομάδας 2 

(από τα μαθήματα επιλογής) 2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1. Διατριβή Ειδίκευσης 

2. Πρακτική Άσκηση 


II. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 


Οϋάδα 1 


1. Πιθανότητες 

2. Στατιστική 

3. Γενική Φυσική 

4. Κλασσική Μηχανική 

ΣΥΝΟΛΟ 


ώρες 

/εβδομάδα 

2 

2 

2 

2 

8 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 


Οϋάδα 2 


Υδρομετεωρολογία 

Αγρομετεωρολογία 

Ραδιομετεωρολογία 

Περιβαλλονπκή Χημεία 

Φυσική της Ανωτέρας Ατμόσφαιρας 

Βιομετεωρολογία - Βιοκλιματολογία 

ΣΥΝΟΛΟ 


ώρες 

/εβδομάδα 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 


2 

10 


Διδακτικές 

μονάδες 

2 

2 

2 

2 

8 


Διδακτικές 

μονάδες 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 


Μετά τη λήψη του ΜΔΕ, οι φοιτητές μπορούν με αίτηση 
τους να ζητήσουν από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύν¬ 
θεσης του Τμήματος (Γ.Σ.Ε.Σ.), και μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Π.Μ.Σ.), να συνεχίσουντις 
σπουδές τους για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 
(ΔΔ). 

Σε ότι αφοράτο Διδακτορικό Δίπλωμα, οι φοιτητές υπο- 
χρεούνται να εκπονήσουν τη συγκεκριμένη ερευνητική 
εργασία που τους έχει ανατεθεί, χωρίς εξετάσεις σε συ¬ 
γκεκριμένα μαθήματα.» 

2) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 8 (Προσωπικό) 

Ο Τομέας Αστρο - Γεωφυσικής του Τμήματος Φυσικής, 
που εποπτεύει την όλη πορεία του Προγράμματος Σπου¬ 
δών, διαθέτει σήμερα: 5 μέλη ΔΕΠ (2 Καθηγητές, 1 Ανα- 
πλ. Καθηγήτρια, 1 Επικ. Καθηγητή και 1 Λέκτορα) και μία 
Βοηθό, ενώ αναμένεται η πλήρωση 3 ακόμη θέσεων 
ΔΕΠ.» 

3) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 10 (Διάρκεια Λειτουργίας) 

Με βάση την παραπάνω υλικοτεχνική υποδομή του Το¬ 
μέα, την ερευνητική δραστηριότητα και την πείρα των 
υπαρχόντων μελών ΔΕΠ, προτείνεται η αποδοχή του ως 
άνω προγράμματος έως και το ακαδημαϊκό έτος 2006- 
2007.» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Από τα παραπάνω μαθήματα επιλογής οι φοιτητές οφεί¬ 
λουν να επιλέξουν στο Α’ και Γ’ εξάμηνο από ένα στο Β’ 
εξάμηνο, από δύο μαθήματα. 


Αθήνα, 2 Αυγούστου 1999 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΒ * ΡΑΧ 52 34 312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙρ: νννννν.θΐ. 91 · 
θ-ηΐ3ίΙ: ην&5 @ βί.ςΓ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Σολωμού 51 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


5225 761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

5230 841 Βασ. Όλγας 227-Τ.Κ. 54100 (031)423 956 

5225 713 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

5249 547 Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4135 228 

5239 762 ΠΑΤΡΑ 

5248 141 Κορίνθου 327 - Τ. Κ. 262 23 (061) 6381 100 

5248 188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

5248 785 Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

5248 320 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 

ΛΑΡΙΣΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πλ. Ελευθερίας Ι,Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 

ΛΕΣΒΟΣ 

Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(0251) 46 888 / 47 533 


ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ' Με ΧΡ ι 8 σελίδε<: : 200 δ ΡΧ· 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ _ Απ( ^ 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά βσέλιδο ή μέρος αυτού 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 


Τεύχος 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 


ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο 
με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί 
να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

*Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που ανπστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 



Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά οπό 08.00 έως 13.00' 


(ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) 



















